Wojciech Wroński 


przeżywszy lat 58, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Piątek dnia 15 Czerwca 1894 r. 
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W smutku pozostała żona wraz z synem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, odbyć się mające w Niedzielę dnia 17 

Czerwea b. r. z domu przy ul. Wielopole Nr. 5 o godz. 5 popoł., wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odbędzie się w kościele św. Mikołaja w Poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 9 rano. 


